dyrektor Miejskich Zakładów Geramicznych w Krakowie 


przeżywszy lat 58, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 2 maja 1943 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w środę dnia 5 b. m. o godzinie 4 po południu, na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


żona, córka, brat i rodzina. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w czwartek dnia 6 b. m. o godzinie Y rano w kościele św. Anny, 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
Jana Wolnego Drukarmia Związkewa, Kraków, Miketajska 13 
Kraków, pl. Szezepanski 2 Tel. 103-31. 


